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この取扱説明害をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになったをは、保記畫となに大切に保をしでください。 























































この ルーム エアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたちのでず。 
食品•動植物•精密機器•美術品•医薬品等の保存など特殊用途には使用しなし、で 
<ださい。また、能力じ Lb の負荷で使用しないで<ださい。 






• ご使用の前に、この r ま全上のごま意」をよくお読みのうえ正し < お使い < ださい。、 

•ここに示したミ主意事項は、いずれも安をに関する重要な内容を記載していまずので必ず守つてください。 

■ 表示と意谢ま、次のようになつていまず。 


A 警告 
A 注意 


誤った取り扱いをした時に、死 t ： や重傷等の重大な結果に結びがく 
可能性が大きいもの。 

誤った取り扱いをした時に、が況によつては重大な結果に結び付く 
可能性び大きいもの。 


■ 図記号の示ず意巧は、次のとおりでず。 


必ず アース 線を接続してください。 


寞止を表わしまず。 



必ず守っていただく巧為を表わします。 


必ず専用ブレーカー•を 
"〇件"にしてくださし、。 


►お読みになった樹ま、お使いになる方がし〇でも見られる所に必ず保存して<ださい。 


么警告 


»改造はを巧に巧わないでください。 

改造を巧いますと、水漏れ.故障.感電•义巧などの原因しなります。 

• 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業をに依巧してください。 

ご自分で据え付け工事をされ不備があると' 水漏れや感電•义がなどの原因になります。 

• アース を行ってください。 

アース 線は、ガス管' 水道管、避雷お' 電話の アース 線などじ接続しないでくた’さい。 
アース が不完全な場合は、感電の原因じなります。 




么ミち意 


•設置場所によっては、漏電しゃ廚器の取り付けび必要でず。 

漏霉しゃ断器が取りがけられていないと、感霉の原因じなることがあります。 

•可燃性ガスの漏れる恐れのある場巧へは、設置しないでください。 

万ーガスが漏れて室外機の周囲じたまると，発义の原西になることがあります。 

• 巧水ホースは、確実に排水できるように配管してください。 

不お実な場をは室巧に浸水し、家財などを濡らす原因じなることがあります？ 

* 亀源は、単:旧20 0 V にしてください。 

単相20 0 V 以外の電源を使うと、電気部品が遏熱したり、発乂の原因じなること 
があ U ます。 
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A 注思 


•長期間の使用で、傷んだままの据巧台などで使用しないでください。 

室か機の落下じつながり、けがなどの原因になることがあります。 



•エアコンを水洗いしないでください。 

漏電じよって、感電の原因じなることがありまず。 



»動植物に直接風があたる場巧には設置しないでください。 

動植物に悪影響を及ぼす原因【こなることがありまず。 



• 掃除をずるときは必ず運おを停止し、専用プレーカーを " OF ドにしてください。 

内部でフアンが高速回転しておりまずので、けがや巧障の原因じなることが 
あ U まず。 



>長期茵使わなし^^合は、ままのため専用ブレーカーを " OFF •にしてくださし、。 

ホコリがたまって発熱や発义などの原因じなることがあります。 



► 室が儀の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。 

落下や疆倒などにより、けがの原因になることがあります。 


>冷房運粒時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度び80%を超えたまま）などで 
長時間運括したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向さにしたままで 
長時間運起をしないでください。 

上て風向おじ露がつき、ときには露がをち、家財などを濡らず原因になることが 
あります。 ___ 

►能力な上の負荷(を房•暖房能力な上のにい部屋やを勢の人び居るなど)で使用 
しないでぐださい。 

設定漏度に達しないことや、露がをちて家財などを濡らす原因じなることが 
あります。 



• 室内横の洗浄には専門鉛脖が必要でずので、お買いずめの販売店にご相談ください。 

市叛の洗浄剤などを使用しまずと、簡脂部品の割れや排水絕路の詰まりに至る V > 

ことがあり、かたれや感電の原因にもなることがあります。 禁止 
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A 警告 


• 長時間を風を身体に直接当てたり、爲やし遅ざないよラにしてください。 

体謂悪化や健康隋臺の原因じなります。 

•室巧•室州幾のの出口や吸込口をふさいだり、指や俸などを入れないで<ださい。 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがやが障の原因じなりまず。 

また、性能が低下します。 

• ま全器のヒューズの代わ0に、針金や網煤などを巧わないでください。 

故障や义災などの原因じなりまず。 


•落雲のおそれがあるときは、運乾を停止し、専用ブレーカーを" OF ドにしてください。 

落雷の程度じよっては、さ夕障の原因じなりまず。 户 






A 注意 


• このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものでずので、食品- 
動植物•精密機器 .11 術品•医療品等のイ^など特巧巧遂には使用しないでくださし、。 

エアコン 自体ならびじこれらの品物の淀)質低ての原因じなることがあります。 



•めれた手で、スイッチを操作しないでください。 

感電の原因になることがあります。 

•燃焼器具と一繳こ運拓ずるときは、こまめに換気してください。 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因じなることがありまず。 

. •エアコンの風が直接あたる巧に、燃焼器具を置かないで<ださい。 

燃焼器具の不完を燃焼の原因じなることがありまず。 


めれ す禁止 


欄 


A 警告 


>異常時(こげ臭いなど)は、運おを停止して専用プレーカーを" OFF " にして、 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にご相談ください。 

異常のまま運転を続けると、故障や感雲•乂夕などの原因じなります。 ■ 

>修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口にご相談ください。 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义がなどの原因になりまず。 



•エアコンを移動.再設置ずる場 S ま、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談 < ださし、。 

ご自分で移動•再設霞され、不備があると、感電や义災などの原因じなりまず。 


ifik 蹇蠢湯蟲 iw* 


miHim 














〔壁用お） 


别売品の組み合わせによりいろいろな据えがけができます。 

( -吸込口 


フイ J レタ - 

空気中のチリやホコリなどを 
キヤ、ソチします。 

吸込グリル— 


リモコン 

C 天井ダクト形） 

(吸込•せ化ダクトタイプ ）/ rfi 



、分 


-化出グリル 
風向調節板(牡出口） 

上下の風向きを調節しまず。 
(こア旧旧ぺージ） 


表示部 


(化化ダクトタイプ） 


化出グリル^^"^ 
-風向調節板(化出 □) 


-表示部 

一版么グリル 

フイルター 


C 下り天井お） 


は出グ 
風向調節板 
(化出口） 


風向調節板(化出口） 


-吸込グリル 

フイルター 


表示部 


表示部 


化出グリル 


--フィルター 

の込グ y ル 
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■ 室内機表示部 


応急運転スイッチ 

電池切れなどで、リモコンが使えないときの運転スイ、ソチでず。 
• 急凄載）スイ、ソチを押すと前回の運転内容で運転しまず。 
もう一度巧ずと停止しまず。 

•專用ブレーカーを" OFF 。 一" ON " したのち （応急運転） スイ、ソチ 
を押ずと自動運転を巧いまず。 にア回 ページ） 


U __ホットキープランフ(ホ） r 暖房運転時、次の場合にホット 

||ミ キープランプが点巧しまず。 

11_ — 件 ず熱中 

津睡圓 ] タイマ-スンフ(緑） 遷乾蘭始後の約2〜3分固。 

® ぉ胃 !II タイマ-そ綱に点のします。： 誠り幸 

■ — :室外機の熱交換器に霜が巧きま 

I ずと、霜取リを巧います。 

31^ランプ(黄） 受信部 今ーモオク中 

達乾、中に点のしまず。リモ〕ンか 6 の信号を 鐵慰襲こ2ると、圧 

を<1^しまホ 縮機の運乾を停止します。， 

が気温が高い時 

A な音長期閨使わないときは、専用ブレ-力-を 誦髓のためじ、臟機ゃファ 
/1 \ J エ JS \ 切ってくださし V / I ンが運転しない場合びあります。 

☆電源が入っていると運おしていなくても、制御回を巧で約已 W の電気を消費しまず。 

き用ブレーカーを" OFF にずることで、節電効果がありまず。 


-ホットキープランフ(ホ） 

— タイマーランプ(縁） 

タイマーそ約時に点のします。 


難部 

リモコンからの信号を 
受信します。 

長期閨使わないときは、専用ブレーカーを 
切ってください。’ 


吹出口- 

"暖房"運転骑にはぶ風を 
"ぶ房""除湿"運乾時には 
温風を吹き出します。 


拂水□(下面) 



アース端子(側面下部) 


辨水 ホース 

"冷房""餘湿"運転時には室内機からの 
除湿水を室外へ排水しまず。 

配管•配線 

吸込口 (背面と両側面） 

室外機について 

• 運転を「停止」(こしても、室が機の 
ファンは電気部品ををやすために 
の〜 60 秒聞◎リ統けます。 

•賴夏時じは、室か磯より凝縮水や 
霜取り時の水が流れ化ます。 

寒ち地ではこれらの水がホ結して 
しまうこともあ y ますので、室外 
機に設けてある排水□をふさがな 
いでください。 

V ♦公団吊り等をずる場合は、排水 □ 

!) じブッシュと ド レンパイプを取り 

V がけて排水処理をして < ださし、。 

















タイマ-□むだ邵 


* を霉池の寿命は、普通の使い方で約1をです。 ただし 、乾電池の 
「使用期限」じをいものは、乾電池の交換が早くなる場合があ y ま 
す。また、巧属の乾霉池はモニター用です。 

• 巧蟲表示がうす< なったら乾霉池を取り換えて < ださい。 

♦乾霉她を交換した後や、動作が正常でない場合は、'必ずリセット 
スイッチを巧してください。 

♦乾亀池を誤って使うと、液漏れや巧裂のを検があります。乾霉池 
のミま意文をよく読み、次の点に特にを煮してご使用ください。 

(1) 乾霉池の十（ブラス）、一(マイナス）の向きは、器真の表示ど 
おりじ正しく入れる。 

に）新しい乾電池とろい乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わ 
なし、。 

(3) 長期間 （1 力月 W 上)使用しないときは、乾霉池を取り化して 
おく。万一液漏れしたときは、よくがき巧ってから、新しい 
乾霉池を人れてください。 


>操作は、室巧巧のま倡部に向けて。 

受信できる距離は、正面で約 7 m 。 
ただし、室のに電子点灯おの照明器真 
がある場合は、受信距雜が短くなるこ 
とがありまず。 _ X 



j 妙 



>リモコンはていねいに扱つてください。 

巧としたり、水がかかったりずるとぶ 
信できなくなる場合があります。 


① 裏ふたを開け、乾 
電池を入れる。 

(単4おを2本お使 
い < ださい。） 

② 秦ぶたを閉める。 

③ リセツトスイツチ 
を巧す。 






tHBEfe 


■ 運お内容、タイマー予約内容などを室内機に送信しまず。 


送信マーク ー 

送信したとき、点なします。 

運転/停止ポタンー 

巧すと運転、らう一度押すと停止しまず。 

おやずみタイマー運転ボタンー 

おやずみタイマー運転を開始しまず。 

( C ： 了 E ぺージ） 


極]タイマーポタン- 

画タイマーの時間を選びまず。 

に]タイマ—ポタン- 

園タイマーの畴閣を選びます。 

予約ポタン- 

クイマーそ約の内容を室内磯に 
そ約しまず。 

取消ボタン- 

タイマーそ約を取消しまず。 




卿 

' m お^^曲を^ 
j 細をなし0•こ啤 i 1 

ii 論 i 


巾违お/停止_ 

編 ! 


- 除湿ボタン 

除湿運転を開始しまず。 

(こァ田ぺージ） 

- 運転切換ボタン 

運転の種類を運びまず。にァ旧ぺージ) 

- 室温設定ボタン 

室温を設定しまず。巧し続けると 
早送りじなります。にァ旧ページ） 

- 風速切換ポタン 

風速を選びます。(こァ阻ページ） 

- 自動風向ボタン 

上下風向板をスイングさせたり、お巧み 
の角度に変えまず。に了田西ぺージ） 

-リセットスイッチ 

電池交換した後や、動作が正常で 
ないとき【こ押してくた’さい。 


アドレス切換スイツチについて 


《アドレス切換スイッチは、2台の 
エアコンを同じ部屋に据付けた 
場合に巧います。使いちじつい 
てはお賣い上げの廉売店にお固 
い合わせください。 

/お客様ご自身での溪作はしない、 
、でくた’さい。 / 


付属の巧が貫でなや壁 
などに巧0がけて使う 
ことちでをまず。 

事前に受信できること 
を旌かめてから取り付 
けてくださし、。 



■ 運転開始時の室温-が気温に応じて"暖房""除湿""冷房"の中から、そのとをに適した 
運転を自動のにミ尖定しまず。 （運転のしくみはこ ア旧ぺ ージをご覧ください。） 



•運乾の種類が自動表示になっているか漉認してください。 

C 運転/停止 〕 ボタンを巧す 

♦"ピ、ソ"という受信音がして、自動運転を開始します。 


mm ボタンを押ず 



■ お好みに巧じて、室温の調節と風速切換えができまず。 


ブ /] 室温の調節 



ボタンを巧ず 


• 1回巧ずごとに1で変化しまず。 

• 自動設定した室温より1で离い湿度に設定すると4 /でと 
表示されます。 

自動設定した室温よリ1で低い湿度に設定すると r /でと 
表示されます。 

•謂節できる範囲は、高めに3で、なめに3でまでです。 


風速の調節 
度雨ボタンを巧ず 



•"自動"と"微""静•が選べまず。 


回 
















^ 運乾の種類を選ぶ 

• 暖房 • 除湿 • 冷房 • 送風のいずれかを選べます。 



^風速のセット 

•自動•強•弱•微•静のいずれかを選べます。 

/但し、除湿運転のときは微•静のいずれかを選、 

ベます。また、送風運転のときは強•弱•微•静 
\のいずれかを選べまず。 ノ 

室湿のセット1^1ィ上がる 
皆。 離 

(\ y ) ◄下がる 

國 

國 C 運乾/停り ボタンを巧ず 

•"ピ、ソ"という受信音がして、運乾を開始しまず。 


■お拉め設定温度 



鑛 た遷転/停止 J ) ボタンを押ず 

• 次囘からは Caw ^ O ボクンを押ずだけで、上記 
12] 〜1^でセツトした同じ運転ができます。 



■運転の種類•室温•風速などを自助こ設定したいとき、次の条件でのご使用びお勧めでず。 



♦が気温—20で 1 U 上、21で W 下 ♦室温16で从上 ♦か気温22でな上 

-2 日で l ： rF のときや、21でを超えるときは、 • べ気活1日でじ I 上 

機械保護のため、運乾しないことがあります。 __-_ 



■ 膝蚕)ボタンを巧ずと、除湿運転び行えます。 

(運転のしくみはこア田ぺージ) 

ボタンを押ず 

•" ピッ"という受信音がして、除湿運乾を開始しまず。 

•風速は微-静のいずれかを選べます。 

•お好みに応じて室温の調節ができまず。 

•餘湿運転から、化の運転に切換えたいときは、 (§!» レボタンで達転 
の種類を切換えて < ださい。 

• 城を)ボタンで除湿運転を選ぶこともできます。 


停 jO ボタンを巧ず^ 

I の葡節ぶ: SL るには-- 

■ 上下の風向——必ずリモコンで操作してください。 

(手で動かずと、故障の原因にな0まず。） 


白勤セット 


•運転の種類に応じた風向に自動的にセツトします。 
通常、上下の風向操作は特に必要ありません。 


江 tF お好み風向 

•上下の風向をお巧みのを度にしたいときは、自司ポタンで上下風 
向板を動かし、お巧みの位置になった6、もう一度到到ボタンを 
押して止めて < ださい。 

•運乾を停止ずると巧化□を閉じますが、再び運転するとお好みの位置 
のままでセツトされます。 

•運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 


上下風向スイング 

• 巧)ボタンを巧すと、上下風向板がスイングを繰り返します。 

•運乾を停止するとスイングは止まり、吹出□を閉じまず。 

再び運転ずると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 
/風向板が動き出すまで6秒ぐらい時聞がかかることがありまず。、 

I これはモーターの位置ミ关め動作のためです。 ノ 


m 
















壁用お-下り天なお 


:井ダクト形 





猫運庶 


を—无る口ま_ 


タイ7—は國タイマー、囚タイマーの2種類の使いかたができまず。 

(遷おの種類、室温，風速の設定はこ了回のぺージをご髮ください。） 


[ 固タイマー予約のしかた j 

■セットした時間に運転を停止ごせまず。 


が画!時間をセット 

( 1一•、 . 1, 、 し im I 一•-1ム — 1 r * k 冰〇〇 ム 、巧 

r 

国"お 

，マ一 t 

照 J 

刪同 


•セ、ソト時闇は、厂面-]ボタンを巧すごとに次の順に変わります。 

_0.日時間をざみ 1時間をざみ 

区巧可すな)•••ホ直を匹 


>巧し続けると、早送りになります。 


^|、[¥瓦！ボタンを巧ず 


►"ピ、ソ"という受信音がして、國タイマーが予約されます。 
>商!の為滅が点なにかわ U ます。 



囚タイマー予約のしかた 


[^ 1 医!時間をセット 

• CXD ポタンを押して医!時圍を選びます。 

•最初の時窗設定は、6時茵になっていまず。 

•セット時間は、ボタンを巧すごとに次の順に変わりまず。 

_0万時間きざみ_1時間をざみ 


►押し続けると、早送りになります。 


I セツトした時間に設定室温となるよう運転を開始しまず。 

(運お開始時間は、室温、設定室温等、条件により異なりまず。） 


こ广, 

—焉絲, 


ボタンを押ず 


•"ピッ"という受信音がして、医 i タイマーが予約されまず。 
► のの点滅が点のにかわります。 


ボタンを押ず 





•- 度セ、ソトした時間はリモコンが記憶していまずので、前◎と同じ 
時圍をモ約したいときは、 r 予お J ポタンを押すだけで同じ時商が 
そ約されます。 


旧 

















志すぶには 


し _^ 

"風速•を就寝時に適した運お内容に自動的に変え、指定した時間になると運乾を停止 
するおやずみ専用の I 切 I タイマー運乾でず。 


iiimnq 

r m 設ミき恕風速 
i m I ユつ帥 


C 運転/停止つ 
t 俯^除湿 J 


> 1$^すみ I ボタンを押すだけで、1、2、3、7時廣の中からお好みの時圍が 
選べまず。 

ぶやすみ I ボタンを押ず 

> ボタンを押すたびじ次のようじ変わります。 




■ 1時間 ■ 2時間 ■ 3時間 

■ 7時間 ■ 

コース ■_ コ—ス1コース 

■ コ—ス田 

やすみタイマこ， 

U - 


> "ピッ"と受信音がして、おやすみ達転を開始します。 

リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時闇が表示されます。 


f ★表示は、 2 時圍コース’ 
L をセットした例でず。. 


mm 


聲ず載]ボタンを巧して取消ずか、 
または®荀ボタンを巧ず 


可 h タイマ~運睹 


•冷房、除湿運転の1、2、3時圍設定時には、おやずみタイマーが切れた後もお部屋の湿度を最長4時商 
監視し、お部屋の湿度がリモコンの設定温度より約2で高くなると白動的に1時菌だけ再運転しまず。 



r 適切な室温」が、か5だにも家計にもグッド。 


A 巧なぶ^おやし過ぎや暖め過ぎは、健康上巧ましく 
11 ■ 111111 ■■4 ないつス、電気化もムダ。 

♦窓の力ーテンやブラインドを閉めれば、熱の化入りを抑えて、 
霉気をより有効に使えます。 



ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。 


警告燃焼器具と同時に使うときは、:必ず換気を。: 



おやずみになるとき、外出ずるとき、タイマーのち効利用を。 



次のものは使わないで/ (室州幾ち同様） 

♦ペンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めます。 

♦ 40 で以上のお績も使わないでください。フィルターが縮んだり、 

プラスチ、ソク部品が変おすることがありまず。 

I 吸 iMU • 吹出口はふさがないで/ 

•室内.室外機の巧出□や吸込□を力ーテンや他の曉害物でふさがないでくださし、。 
性能が低下ずるばかりか、故暧の原因じなります。 



上 

を 

な 

使 

い 

方 
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■ 2週間に1回はフイルターの掃除を。電気代の節約にもなりまず。 

フイルターは販込グリルを取りはずして 
17/ J 取り出してください。 


•吸込グリルは 

壁用お . 手前に引きはずします。 

天井ダクトお1…片方を持ち上げ第}めに 
下り天井お I して取りはずします。 

(図を参考じして < ださし、。） 
•フィ ルターはツメの部分を下に巧して、 

取リはずします。 

掃除機でホコリを吸い取る。 

•フィルターのミちれがひどく掃除機で取れない 
ときは、中性洗剤で洗ったあと、よ<水就い 
をして、瞎干ししてください。 


ツメ 吸込グリル 




押して持ち上げる 


■'フイルター 
吸込みグリル 


^フィルターを取り巧け、吸込グリルを元通りに取り付けまず。 


:♦クィルターをかしたまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因に 

么ま意 ^ *フィルクーのをれがむどい!まま惠賠固運転しないでくだざい。性能が低下寸るばか 
りか故障の原因になります。：， ， 


■ リモコンはやわ 5 かいなでか 5 ぶきをしてください。 

• 化学ぞうきんをご使巧の際は、そのま意害きじ従ってください。 


■ 長期間 （1 力巧 LU 上)使わないとさは、次の手順でお手入れを。 


リ 室内機の巧部を乾かず。 

♦ 晴れた日に半日ほど送風運転して< ださい。 

巧部がめれたままで長期間使わないとカビが発生 
しやず < なります。 

夕^専用プレーカを" OF ドにずる。 
^リモコンの乾電池を取り出ず。 




■ OF ドに!してください 


運転を停 ihb て専用ブレーカー 




お手入れの前には、リモコンで 


旧 


H iHI 圍 H •外気温が約でと下のとき、暖房運転を巧います。 
rflilHli •設定湿度を約の " c 前後とし了運転しまず。 

’ Ip 、;， ‘ illf ： : •外気湿が約201:〜25でのとき、除湿運載を行いまず。 

, J : •室湿よ U も少し低い遍度を設定湿度として運転しまず。 

•外気湿が約巧で以上のとき、冷房運転を巧います。 

M 綻辦を約 27 C 臟として觀しまず。 _ 

※上記の外気温の値は、運転の種類をミ央定する目安ですが、室湿によっては多少変化することがあります。 
《運転中に室温や外気混が変化しても、運転の種類は切り換わりません。 



•室湿設定よりかしない温度を目標温度(但し設定16でのときは16で）として除湿運転を巧います。 

室湿が目標適度より下がったら遷転停止、上がったら運転再開。 

• 在室人数や部屋の条件によっては、設定室温【こ到達しないことがありまず。 















ism 

ストーブなど，富温になる 
ものは、室巧機の下では使 
わないで < ださい。 


な &ノ 




願房の能力について 

•このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室巧に運び込む 
ヒートポンプ暖房を巧いますので、外気湿が下がるにつれて 
暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、 

圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも 
暖まゾの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感 
じるまで少し時圉がかかります。 

タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。 

(こデ旧ぺージ） 

I 冷房惟漏の能力に： X お 

•辜巧に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る.熱器具を使う）がありますと、"設定温度"に到達 
しないことがあります。: 

手動遷転で運転を開始ずる前のリモコン操作で、風速.室温をセットした後、ボタンをはなず 
と、絲 10 秒後にそれらの表示がミ肖え、運載の種類だけの表示になりまず。 ； 

運転中にボタンを押ずと.保護回路が働いて約3分闇運乾しません。 : I : 

暖房運乾時、室巧機のホットキーブランプが点なし、しばらく風が出ないことがあがまず。 

にァ H ぺ—ジ） ! ' : :: 

暖房の風連"強。運転時、風が冷たく轉じる場合啼廊屋が暖かくなぅた後に静か鶴！範窜巧いた’ 
い場合は、風速"自動。でお使いになをことをお網めします。 M ■ : 

風速"微""静"運聽獄ま、能力がかし階;下しまず。： 

暖房運乾の風速"微。"静。では；、運展降件によって|、風速が変化ず;ることがありま巧。； 

-冷房運乾で室湿が設定辜温になリ狂咖が停止ずると、室的フおンは風速設定にみら矿常，; 

1こなりまザ b I , i ; ,1 : '-i |. : ; ; ' ； ' ■ ^ : ' :, 

♦クイマー予約したとぎにリモコシの送信をエアゴンが受信しないと、タイマー埼簡がきても i 、 
エアコンは動作しません。蜜內機の受•信音と室内機のタイマーランプで、タイマーモ約したこ 
とを確認してください。(こア B ベージ） , 

•國图タイマーそ約やに@ボタンを押すと、おやずみタイマー運乾が優先されまず。 
•おやずみタイマ n 觀やに题タイマーまたは因クイマーを予約ずると、おやずみタイマー運 
は解除されて:,:魅タイマーまたは因タイマーがそ約されまず。‘ 

•設定温度に達すると風を一時停止ずることがありまず。 

•おやすみタイマー違鬆では風速が"静 n になりまず。 I 

• 1 ちモアタイマーの4時聞の室温監視やはタイマーランプが点なします。； 1 

•暖房運転では化モアタイマー琴転は巧いません。 ： ::‘ 

•冷房、除湿の7時商設定時は 1 h モアタイマー運乾は巧いません。 I 

•1、2、3暗菌のタイマーが切れてから1時闇の离は室湿が上昇しても化モタタイマ-じよる： 
再運転は巧いません。 

• 度曼)ボタンで除湿運転しているときは、國国女イマーは予約で!きません。 

(おやずみタイマーはそ約できまず。）：!； 


の 




■ ヴービスを依頼ずる前に …次のことをお調べください。 


; 关信しない 

①リモコンが霉池切れじなっていませんかク 1 

回ぺージ 

(リモコンの表示がうすい•表示がでない） 

⑤乾電池の ©0 が逆になっていませんか？ i 

回ぺージ 


①専用ブレーカーが" OFF " になっていませんか？ 

B ぺージ 

運較しない 

③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 

— 


③停霉ではありませんか？（停霉後は運転が停止したままとなります。） 



①フィルターじホコリが詰まっていませんか？ 

旧 ぺージ 

七/冷ミなし、 

⑤"設定室温"のセットは適正になっていますか？ 

圧) ぺージ 

か \ /で八かレ • 

③上下風向板は、運疆巧容じ台った正しい位置になっていますか？ 

旧 ぺージ 

よぐ暖ま 5 ない 

④室内.室外機の吹出□や吸込□を障害物などでふさいでいませんか？ 

— 


⑥風速が"微""静"になっていませんか？ 

旺1 ページ 


■ これは故障ではありません。 


r シュルシュル jr シャ ー J 
r ポコポコ jr プシュ J という音 

1 冷凍液がパイプのやを流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の 
胃です。 

r キシキシ J といラ音 

温度変化でエアコン自体が膨張•収縮ずる音でず。 

r パサバヴ J という音 

運転開始埼など、室内ファンの◎お数が変わるためです。 

r カタカタ J という音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音でず。 

"停止"にしても室内機か 

6音がずる 

冷房.除湿達転時の除湿水を、運転停止後も確実に排水ずるためじ' ポ 
ンプを達転しているためでず。 

運お音び変ゎる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためでず。 

霧が出る 

室内の空気がエアコンのぶ気で急速に冷やされて霧【こなるためです。 

室外機から簿気が立つ 

霜取り遷おで解けた水が蒸発するためです。 

においがずる 

室內の空気じ含まれているタバコ•化粧品•食品などいろいろなにおし、が 
エアコンじ付着し、これが吹き出ずためでず。 

: "停止-にしてち室か機が 
i 動いている 

オートフレッシュ除霜（"暖房"を停止ずるとマイコンが室外機の霜付き 
状態をチェックし、必要に応じ自動霜取り運乾を指令ずる機能)が働いて 
いるためでず。 

設定室温にな6ない 

在室人数や室巧、室外のを件によっては、リモコンの設定室湿と実際の 
室湿に若干のズレが生じる場合がありまず。 

•以上のことをお調べじなり、 
それでち具合の悪いときやち 
のような現象が出たときは、 
専用ブレーカーを" OFF " (こし 
て、すぐにお貢い上げの康売 
巧にご連絡 < ださい。 

アフターサービスじついては 
困 ページをご覧 < ださい。 

こんなときは、ずぐ販売店へ。 ぺ i 

i ♦ブレーカ…やヒューズがたびたび切れる。 m , 1 

イ、ソチの動作が不確実。 ^ \ , 

誤ってエアコン的部に異物や水を入れてしまった。、 、 、 ' 

i ♦コ…ドの遏熱やコードの被片こ巧れがある。 . jl 

i ♦室内機表示部のタイマーランプが点滅している。 M 

1:1/ 点滅◎数でが隋原国がわかりまずので、專用ブレーカー 1 を。 OFF " 咕る 1^1 
前に点滅回数をご確認 i の上ご達おください。^! ■ 1 i ' ^ IN lip nM ||! 


旧 



おやずみ夕 V マ—運捉 巧ずるにはぶ 
タイマ—予阅運輯をするには 也 


手動運起をずるには972 

1動511181るちに 


る部のち祿と働ま凸 

















探証につし、て 


この商品は保詔書巧をでず。 

保証書は、廉売巧で所定事項を記入してお渡しいたしまずので、記載巧容をご確認 
いただき、大切に保存してください。 

保証期間はお買い上げの曰か51年間でず。 

(ただし、 ぶ凍サイクル部分は5年菌です。） 

なお、保証期間やでも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 

保証期間経過後の修理については、 P ぶ売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望じより修理いたします。 

費用など詳しいことは、お買い求めの叛売店じご相談<ださい。 

当社は、廉売巧からのま文じより、補修用性能部品を販売店に供給しまず。 


補修用性能部品の 
保ち期間についち 


エアコンの補修用性能部品の保有期励ま、製造}了切を9年でず。 

性能部温とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。 


アフターサービスについて 


■使用中に異常が生じたときは、直ちに専用ブレー 
力一を" OFF " にして、 お買し、上げの販売店に修理 
を依頼して < ださい。 

アフターヴービスをお申しつけいただ<とさは、 
ちのことをお知5せください。 


お 

名… RAD -28 MX 


RAD -40 MX 

故障状態…できるだけ詳しく 

道 

順…付近の目巧も 


乃フター巧一氏ス 
でお困りの境替は 


転居されるとをは 


再循付工^の 
お申しみは 


アフターサービスじついてご不明の場含、その他お困りの場をは、お買い上げの無売 
巧か（こ了因ページ）のご相談窓□へお聞い合わせください。 

ご転居じより、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 
前もつて敗売店じご相談ください。 

ご範居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきまず。 

嚴売店に巧据付工事(転居または別の部屋への接続)をが頼する場合は、据が工事の繁 
化期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりまずので、できるだけ避けるようお願いい 
たしまず。また、据が工事は専門の技術が必要でず。費用など詳しいことは、お買い 
求めの康売店【こご相談ください。 





リ 鼠 y 1111 Mill 

• 据付工事や電気工事は専門の巧術が必尝でずので、娘売姑こお頼してください。 

A 巧ダ At- (費用など詳しいことは、お質いホめの販売店にご相談<ださい。） 

/!\言 D •据巧場所については、販売店とよく相談してミタめてください。 

♦ アースは感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありまずので、設置してください。 


据付場所 


電源について 


•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジ 
才のアンテナから ImlU 上難してください。 

1 mi ：> (上あって 
も受信感度の 
弱し''場合は、 

雑音がかさ< 

なるまで離し 
てください。 

•海浜地区で潮風が直接当たる場所や湿泉地帯、 
巧煙の多い所、電礎ミ巧を発生する病院や作業場、 
粉ホや塵おのをい工場など、周辺環境が特殊な 
場所でご使用じなる場合は、お真い上げの敗売店 
とよく相談してください。 

A ミま意 

• 餘湿水拂水ホースから除湿水が出ますので、水は 
けのよい場巧をお墓びください。 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気- 
油煙などの発生する所で使わないでください。 
(引义や爆発のおそれがありまず。） 

♦ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C 9612) に 
基づき、一般の家庭でご使用いただぐためじ製造 
されたものです。従って特殊な用途(例えば電子 
機器や精密機器の維持、食品•毛皮•美術骨董品の 
保存、生物の培養•裁培飼育など）にはご使用に 
な6ないでください;。 . :: 



•電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を 
お使いください。 


A 警告 

•万一漏電したときの感電防止のために、アース 
を行ってください。（アースエ事は「電気設備に 
関する技術碁準」にがって巧ってください。） 
アースをしまずと、感霉防止のほか(こ製品に触 
れたときじ感じる静電気の障害や、リモコン操 
作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ劾果も 
あります。 

詳し<はお買い上げの飯売店じご相談<ださい。 


•次のような場所にアース線を接続しないでください。 

① 水道管 

② ガス管…爆発のおそれがあ0まず。 

感電話線のアースやお雲が…落雷のとを大きな 

電流が流れ危巧でず。 

•漏電しゃ献器について 

M ポ暑新によっては、 D 胃地工事のほかさらに 
漏電しゃ pi 器を設這ずることが法規で義おづけら 
れていまず。 

詳しくはお質し、上げの販売店にご相談ください。 
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■半年〜 1 年に一度、定期的に次の点横を行ってください。もし、ご不審な点がありまし 
たら、 ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


ア i ース線 


► アースが確実に行われていますか？ 


/V SMr J 4 アース線ががれた0、途中で切れたりすると、:誤動作や;感ゴ 

/|\ = Q 電などの原因になりまず。 寒蒙補戀麵||||藝 

' お .y 嫌敵誦議難 f 


搞树台 


>据え巧けが不安定になつていませんか？ 


麵細吿藍 


据が台が極端にさびている、あるいは室が機が傾いたりし 
まずと、室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの 
原因になることがありまず。 


点橫整備 


エアコンを数シーズン使いまずと、内部が巧れ、性能が 
低下ずることがありまず。 


A C- 4： ^室内機の巧部にゴミやホコリがたまって、齡显水の排水経路を 
/ J \ クと ぶな詰まろせ室巧機か5水たれを発をさせることがありまず。 



>通常のお手入れと別に、点検整備をお勤めしまず。 


A 、、点検藝備には専門技術を必要としまず。市販の洗浄剤などを使 
/|\ )3 - M 用しまずと、樹脂部昂の割れや排水経路の詰まりに至ることが 
ムー T ; r あか、水たれや感電の原因にもな切まず。 ， 


>点お整備は、お買い求めの販売巧にご相談ください。 


ツモコンの点検^ 


■新しい乾電池と交換してち動作び正常でない場含は、 
U モコンの点検をして< ださい。 



05 cm がの） 


〔 AM ラジオでの点横] 



/ AM ラジオの電源を入れた状態で 、、 
リモコンを操作したとき、信号音 
、（ピービー音)が入れば正常でず。， 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談くださし、。 

修理などアフタ-ヴ-ビスに関ずるご臟は1 I 禍情報やお取り扱いについてのご相談は 

函0120 -31 2 1-68 函0120 -31 2 1-1 1 


* フリーダイヤルされまずと、お客様の地域を担当ずるセンター^" S おつなぞしまず。 

一般ご相談,客 mi 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センタ—^ 


担当朗 

電話番号 

所在地 

化海道地区 

01 1-833-5088 

札幌巧白6区東ホし幌2菜4一 1-10 

索北地区 

022-232-5088 

仙台巿客城!?区扇の ] — 1 一45 

関東-巧信越地区 

03-3834-8588 

台東区東上野2 — 7 — 5 ( Q 立家電上野ビル） 

中部地区 

052 -795-5088 

各ろ屋巿守山区川客の5 5 (曰立家電守山ピル） 

関西地区 

078 -431-5088 

巧戸巿東灘区甲蘭の] 一3 — 8 

中国地区 

082-231-5088 

広島巿西区覇琶新の1 — 7— 17 

四国地区 

0877 -47-1 088 

坂お巿林田町4285—143 

九州-巧縄地区 

092-281-5088 

福岡巿博多区店屋の7— 18 (博多渡のビル） 


•ご相談窓□の名称、所在地等は変更になることびありますのでご3承ください。 一 F .12— 










